Cruz Orlada 


Es un símbolo de muy antigua data, 
fue utilizado por egipcios, sumerios, 
hindúes, persas, chinos, celtas, griegos 
y germanos, entre otros. 

Es un símbolo que transmuta energías, 
convierte lo negativo en positivo. 
Armoniza alteraciones geomagnéticas 
en una superficie aproximada de 6rv?. 
Posee una gran emisión energética, 
debido a esto es un excelente símbolo 
protector. 

La cruz al tener sus cuatro lados 
iguales, genera equilibrio entre lo 
espiritual y lo material. 

Impresa en papel de 80 gramos y 
plastificados en caliente con lámina 

de 150 micrones. 15cm x 15cm. 


